STAW ZOPOTH 


emerytowany. ¢ .k. inżynier 
przeżywszy lat 82, po dugie) a dolegliwe} chorobie, opatrzony ŚŚ Sakramentami, 12 paźdz. 1880 r. zasnął w Pam. 
Stroskane dzieci i wnukowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 


na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie d. 14 b. m. tj. we czwartek o godz. 3 po południu, 


z domu pod |. 152 przy ulicy Brackiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


